﻿;########################################################;
;#      DEFINITIONS FOR ZILOG CTC COUNTER/TIMERS        #;
;########################################################;


;       CTC bit and mask definitions:


CTCDI   equ     00h             ; disable interrupts
CTCEI   equ     80h             ; enable interrupts
CTRMOD  equ     40h             ; set counter mode - look at external devices
TMRMOD  equ     00h             ; timer mode
DIV256  equ     20h             ; divide count by 256
DIV16   equ     00h             ; divide count by 16
LOTOHI  equ     10h             ; trigger on low to high transition
HITOLO  equ     00h             ; trigger on high to low transition
XTRIG   equ     08h             ; external trigger input
LODTC   equ     04h             ; load time constant
CTCRST  equ     02h             ; reset CTC
CTCCCR  equ     01h             ; selects channel control register